
Le pouvoir népnmt.etir d’une très bonne lunette, tiwmicldo à l’uuil, est 
V 5()( ) île ntimilo. Quelle est la plus petite distance de deux points de la 


lune ipii peuvent être séparés par cet instrument. ? 
Distance : 'IbiTë-Ltme = 380 000 km 
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